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Bl 5E R 4/Dimensions 


KHB(BKH) ЕЦ 


(5) (6) (7) (8) 


(1)Product code: 
KHB-Valve block Ball-shaped ОМО4-25/40 
KHM-Sleeves Ball-shaped DN32-50 

(2)Thread size or the pipe diameter and connection type 

(3)Valve and joints material: 
1-Carbon steel, 4- Stainless Steel 

(4)Ball and spindle material control: 
1-Carbon steel, 4- Stainless Steel 

(5)The seal material: 
1-РОМ, 4-Polytetrafluoroethylene 
5-PEEK 

(6)Joint seal and Control spindle seal: 
2-NBR, 4-ЕРМ, 6-EPDM 

(7)Handle Туре: 
04—Casting zinc crooked handle 
05-Steel straight handle 
06-Steel crooked handle. 

(8)Surface treatment:Please specify other requirements 
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КНВ,КНМЯК ЯГА 2 


KHB(KHM) Series Flange Type Ball Valve 
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JB987-77 ISO 228 ANSI B1.20.1 
JB984-775| 8 & is m Æ $t /External thread seal 
Же | Big Model | DN | PN | LW | RA di i L L1 B H hi n2 | h3 | 501 | SW2 
80065 |KHB-MI2x125/ 4 | 500 | 4 8 Mi2x1.25 | 9 61 | 37 | 28 | 445 | 13 | 34 8 9 | 24 
80066 |KHB-Mi6x15 | 6 | 500 | 6 11 М16х1.5 | 11 69 | 37 | 28 | 445 | 13 | 34 8 9 24 
80067 |KHB-M22x15 | 8 | 500 | 8 16 M22x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 8 9 27 
80068 |KHB-M27x1.5 | 10 | 500 | 10 | 20 M27x1.5 | 12 | 76 | 42 | 32 | 52.5 | 17 | 40 8 9 32 
80070 |KHB-M30x1.5 | 16 | 400 | 15 | 24 M30x1.5 | 13 | 84 | 47 | зв | 63.5 | 19 | 46 | 11 9 32 
80071 |KHB-M36x2 | 20 | 315 | 20 | 30 M36x2 15 | 103 | 60 | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 12 | 41 
80072 |KHB-M42x2 | 25 | 315 | 25 | 35 M42x2 18 | 116 | 65 | 57 | 82 | 285 | 64 | 12 12 | 46 
80073 |KHM-Ms2x2 | 32 | 315 | зо | 40 M52x2 20 | 149 | 84 | 82 | 108 | 41 | 87.5 | 14 | 14 | 55 
80074 |KHM-M60x2 | 40 | 315 | 38 | 50 M60x2 22 | 174 | 91 93 |119.5| 46.5 | 99 | 14 | 17 | 70 
80075 |KHM-M72x2 | 50 | 315 | 48 | 60 M72x2 24 | 178 | 100 | 110 |135.5| 55 | 115 | 14 | 17 | 80 
ISO 22801 # 8 піетпа! thread 
RS | #5 Моде! | DN PN LW d1 i 2 L1 B H hi n2 h3 sw1 | sw2 
80076 | KHB-G1/8 | 4 500 6 ств | 10 69 37 | 28 | 445 18 32 | 8 9 | 24 
80077 | KHB-Gi/4 | 6 500 в | ала | 14 69 37 | 28 44.5 13 | 32 | в 9 | 24 
80078 | KHB-G3/8 | 10 | 500 10 | 93/8 | 14 72 42 | 32 | 825 | 17 40 | 8 9 | 27 | 
80079 | KHB-G1/2 13 500 13 | 61/2 | 16 83 48 | 35 52.5 17 40 | 8 9 32 
80137 | KHB-G1/2 16 400 15 | 672 | 16 83 47 | 38 63.5 19 46 11 12 | 32 
80080 | KHB-G3/4 | 20 315 20 | 634 | 18 95 60 | 48 75 24 57 | 12 12 | 41 
80082 | KHB-G1 | 25 815 25 G1 20.5 113 65 | 57 82 28.5 64 12 12 | 46 
80082-1 KHB-G1'/4 | 25/32 | 315 25 | Gi/4| 22 120 65 | 60 82 | 285 | 64 12 14 55 
80082-2 KHB-G1'/2 | 25/40 | 315 25 | 1/2 | 24 130 65 во 82 | 28.5 | 64 12 14 55 
80129 | КНМ-С1/4 | 32 315 30 | 6174 | 22 110 84 82 108 41 875 | 14 17 | 60 
80083 | KHM-G1'"2 | 40 315 38 | 1/2 | 24 130 91 | 93 | 119.5 | 46.5 99 | 14 17 | 70 
80084 | KHM-G2 | 50 | 315 48 G2 | 26 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 115 | 14 17 | 80 
ANSI B1 20, 1NPT [S 48 &UNPT Female 
RS | #18 Моде! | DN PN LW di i [ERR STE вв H hi n2 h3 sw1 | sw2 
| 80085 |KHB-1/8NPT | 4 | 500 6  П/8МРТ| 10.5 69 37 | 28 | 445 13 32 8 9 24 
80086 |KHB-1/ANPT | 6 500 6 1/4МРТ| 14 69 37 | 28 | 44.5 13 32 8 9 24 
80087 |KHB-3/BNPT | 10 500 10 (S/8NPT| 14 72 42 | 32 52.5 17 40 8 9 27 
80088 |KHB-1/2NPT 13 500 13 |1/2NPT| 17 83 48 | 35 52.5 17 40 8 9 32 
80091 |KHB-3/ANPT | 20 315 20 3З/АМРТ| 19 95 60 | 48 75 24 57 12 12 41 
80092 |КНВ-ІМРТ | 25 315 25 |1МРТ | 225 | 113 65 | 57 82 28.5 64 12 12 50 
80092-1| КНВ—1/4МРТ | 25/32 | 315 25 (1/4NPT| 22.5 | 120 65 60 82 | 28.5 64 12 14 55 
| 80092-2 KHB-1'2NPT 25/40 | 315 | 25  !/2NPT| 25 | 130 | 65 | 60 | 82 | 285 | 64 | 12 | 14 | 55 
80093 |KHM-1'/4NPT| 32 | 315 30  1/4МРТ| 25 120 84 | 82 108 41 87.5 14 14 55 
80094 |KHM-1'/2NPT 40 315 38  1/2NPT| 25 130 91 93 119.5 | 46.5 99 14 17 70 
80095 |KHM-2NPT | 50 315 48  2NPT 30 140 | 100 | 110 | 135.5 | 55 115 14 17 80 
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Ж Е BKH,MKH Series High Pressure Ball Valve 
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SAE J514 DIN 2353 LR DIN 2353 SR 
SAE J 514 UN/UNF $R Лпіетпа! thread 
Же 1/5 Model DN PN LW di i É L1 B H hi h2 h3 А) 5%/2 
80500 | KHB-SAE4 | 6 | 500 6 ЅАЕ4 | 12 69 37 28 44.5 13 32 8 9 24 
80501 | KHB-SAE6 | 10 | 500 10 SAE6 | 13 72 42 32 52.5 17 40 8 9 | 27 
80502 | KHB-SAE8 | 13 | 500 13 ЗАЕВ | 15 83 48 35 52.5 17 40 8 9 | 32 
80503 | KHB-SAE12 | 20 | 315 20 SAE12 | 20 95 60 | 48 75 24 57 12 12 41 
80504 | KHB-SAE16 25 315 25 SAE16| 20 113 65 57 82 28.5 64 12 12 46 
80505 | KHB-SAE20 | 25/32 | 315 25 ЗАЕ2О | 20 120 65 60 82 28.5 64 12 12 55 
80506 | KHB-SAE24 | 25/40 315 25 SAE24 | 20 130 65 | 60 82 28.5 64 12 12 55 
80507 | KHM-SAE20 32 | 315 30  SAE20| 20 120 84 | 82 108 41 87.5 14 14 55 
80508 | KHM-SAE24 | 40 315 38 SAE24 | 20 130 91 | 93 119.5 46.5 99 14 12 70 
80509 | KHM-SAE32 50 | 315 40 SAE32 | 20 140 100 | 110 135.5 55 115 14 17 80 
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ње | юемоді | DN | PN | Lw | RA di i ЕЕЕ H | m | n2 | n3 | Sw1| sw2 
80096 | KHB-O6LR | 4 | 500 | 4 6 | MI2x125 | 10 | 67 | 37 | 28 | 44.5 | 13 | 32 | 8 9 | 24 
80097 | KHB-08LR | 6 | 500 | 6 8 Mi4xi.5 | 10 | 67 | 37 | 28 | 445 | 13 | 32 | в 9 | 24 
80098 | KHB-10LR | 8 | 500 | в | 10 | Mi6xt5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | в 9 | 27 
80099 | KHB-12LR | 10 | 500 | 10 | 12 | мівхі5 | 11 | 74 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | 8 9 | 27 
80100 | KHB-15LR | 13 | 500 | 13 | 15 | M22x1.5 | 12 | 82 | ав | 35 | 525 | 17 | 40 | 8 9 | 32 
80101 | KHB-15LR | 16 | 400 | 13 | 15 | M22x1.5 | 12 | 82 | 47 | зв | 635 | 19 | 46 | 11 9 32 
80102 | KHB-18LR | 13 | 500 | 13 | 18 | M26x15 | 12 | 82 | 48 | 35 | 525 | 17 | 40 | 8 9 | 32 
80103 | KHB-18LR | 16 | 400 | 15 | 18 | м26х1.5 | 12 | 82 | 47 | 38 | 63.55 | 19 | 46 | 11 | 12 | за 
| 80104 | KHB-22LR | 20 | 315 | 19 | 22 | M30x2 | 14 | 101 | во | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 41 
80105 | KHB-28LR | 25 | 315 | 25 | 28 M36x2 14 | 108 | 65 | 57 | 82 | 28.5| 64 | 12 | 12 | 46 
80128 | KHB-35LR | 25/32 | 315 | 25 | 35 | М45х2 16 | 112 | 65 | во | 82 | 28.5| 64 | 12 | 14 | 46 
80106 | KHM-38LR | 32 | 315 | 30 | 35 М45х2 16 | 141 | 84 | 82 | 108 | 41 | 875| 14 | 14 | во 
80107 | KHM-42LR | 40 | 315 | 38 | 42 М52х2 16 | 162 | 91 | 93 [119.5 | 465| 99 | 14 | 17 | 70 
DIN 2353 В Ж 3l/Heavy Series JEXRESEREESERUIE 7158 32 
ње | юемоді | DN | PN | Lw | RA di i rex EE H | m | n2 | n3 [әм | sw2 
80108 | KHB-08SR | 4 | 500 | 5 8 | Mi6x15 | 12 | 73 | 37 | 28 | 445 | 13 | 32 | в 9 | 24 
80109 | KHB-108R | 6 | 500 | 6 | 10 | мівхі5 | 12 | 73 | 37 | 28 | 445 | 18 | 32 | в | 9 | 24 
80110 | KHB-128R | 8 | 500 | 8 12 | M20x1.5 12 | 76 | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 27 
80111 | KHB-14SR | 10 | 500 | 10 | 14 | M22x15 | 14 | во | 42 | 32 | 525 | 17 | 40 | в | о | 27 
80113 | KHB-16SR | 13 | 500 | 13 | 16 | M24x15 | 14 | 86 | 48 | 35 | 525 | 17 | 40 | в | 9 | 32 
80114 | KHB-208R | 13 | 500 | 13 | 20 M30x2 16 | 90 | 48 | 35 | 525 | 17 | 40 | 8 | 9 | 32 
80115 | KHB-208R | 16 | 400 | 15 | 22 M30x2 16 | 90 | 47 | зв | 63.5 | 19 | 46 | 11 | 9 | 32 
80116 | КНВ-2558 | 20 | 315 | 19 | 25 M36x2 18 | 109 | во | 48 | 75 | 24 | 57 | 12 | 12 | 4 
80117 | KHB-308R | 25 | 315 | 25 | 30 M42x2 20 | 120 | 65 | 57 | 82 | 285 | 64 | 12 | 12 | 46 
80118 | KHB-38SR |25/32| 315 | 25 | 38 M52x2 22 | 124 | 65 | во | 82 | 285 | 64 | 12 | 14 | 55 
80119 | KHM-38SR | 32 | 315 | 30 | 38 M52x2 22 | 158 | ва | 82 | 108 | ат | 875 | 14 | 14 | 60 
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